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İstanbul ih dahilinde 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Merkezi Isıtma Sistemlerinde 
Gider Paylaşımına İlişkin Yönetmelik kapsamında merkezi ısıtma sistemli binalarda 5 
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ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir. 5 
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T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 





GÜNLÜDÜR 
Sayı :45127171-375.02-E.99767 14.05.2020 
Konu :Denetim (Kalite Yönetim Sistemi 
Belgeleri Hk.) 


ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.NE 
(Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Ortaköy Beşiktaş İSTANBUL) 


İlgi : 08.05.2020 tarihli ve 53525 sayılı yazı. 


İlgide kayıtlı yazı ile, şirketiniz unvanına düzenlenen FM 67665 sertifika numarasını 
haiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine ait Akredite Belge İnceleme 
Formu Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

İlgi yazı uyarınca, "Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş." şirketine ait 120 (yüzyirmi) 
numaralı yetki belgesi, Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin sertifika dönemi geçerlilik 
süresi olan 26.10.2021 tarihine kadar geçerlidir. 

Yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerinin yetki süreleri, Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin 
geçerlilik süreleri ile sınırlıdır. Bu sürenin takibi yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerinin 
sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

Bu itibarla, güncel ve geçerli durumdaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerini 
süresi dâhilinde Bakanlığımızassunmayan şirketlere, ayrıca bir uyarı yazısı yazılmayacak olup; 
Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketleri hakkında "Yetki Belgesi İptali" işlemi uygulanacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 


R e-imzalıdır 
Murat ORAL 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 


Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. 


Evrak Doğrulama Kodu : JHUPPTGZ Evrak Takip Adresi: https://Wwww.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi İLİ 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. No:278 06510 Çankaya/ANKARA 03124107980 #3 


Telefon No: Belgegeçer No : ii 






